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MANGHENELO: 2:55 


- Buku leyi i yo pfuna mudyondzisi leswaku a kondletela vutshila bya 
nkoka lebyi languteriwako eka vadyondzi hi silabasi leyintshwa. 
Buku leyi yi nyika tihlamulo ni maendlelo lama languteriwako eka 
Hluvuko Wa Hina Tangha 5 buku ya vadyondzi. 


Buku leyi yi pfuna ku anamisa vutivi bya rirhimi ri nga eta ra 
Xichangana kumbe Xihlengwe: 

Vutshila lebyi languteriwako: hi lebyi: 

a) - kuvulavula 


b) kuyingisa 
c) kuhlaya 
d)  kutsala 
Kuvulavula 


ku vulavula i chumu wa nkoka swinene hikuva swi endla. leswaku 
vana va kota ku njhekanjhekisana hi hlokomhaka yin ‘wana na 
yin‘wana va karhi va tirhisa rirhimi ra vona. 


Kuyingisa 

ku yingisa i vutshila bya nkoka_hikuva hi byona haki kumbe. 
masungulo ya dyondzo. Hikokwalaho, swa boha:leswaku > 
mudyondzisi a vona leswaku vana va ee ku-ri va: nga 
hindziwi hi chumu. 


Kuhlaya . JXU 

‘ku. hlaya na kona.i.ka nkoka loko:n‘wana a dyondza rirhimi hikuva 
hi swona. swi. endlako leswaku a kota ku ta hlamula swivutiso. Vana a 
va khutaziwe ku vya 


Kutsala i i 
Ku tsala hi kona ku Bren vutivi bya nw‘ana bya 
Rirhimi naswona n‘wana u ta pfuniwa’ hi swin‘wana 
swo tirhisa’ loko a tsala switsalwana kumbe twisiso. 


— WW 


(KAVANYISA 1 ) 


Xithupa xa Matswalwa 


Swikongomelo . E 

Leswaku vana va: l 

a) tiva xiyimo xa matsalwa yo bebuliwa. 

b) tiva mavito ya vanhu ya nyikiwako hikwalaho ka swiendlo kumbe 
xiyimo xa vona. 

c) hetisa swivuriso swi nga nyikiwa. 

d) hlaya ndzima ya swa matsalwa ivi va ta hlamula swivutiso. 

e) tsala xitsalwana hehla ka munhu loyi va mu tivako. 

f) tsala papilo ra vunghana ra xirhambo hi karhi wa ku rima. 

g) hlamusela swivulavulelo leswi nyikiweke. 

h) kota ku yingisa loko ku karhi ku rhunguliwa timhaka. 

Swotirhisa ` 

— chati ra mavito ya vanhu. 

— xifaniso xa tsalwa ro bebuliwa /xithupa xa ae en 

— papilo ri kombako matsalelo ya adirese. 

— chati ra swivuriso. 


Dyondzo 1 . 
— Vana a va bule hi -mavito lama nyikiwako vanhu hikwalaho ka 
swiendlo swa vona. 
— Xidzun‘wi- munhu a pyopyiwako ngopfu - i s 
— Khamba-munhu a yivako 
— Manyondze- munhu loyi a dyisako ngopfu 
— Ngon‘wa -munhu wa xinuna loyi a nga tswaliko. 
— N‘anga —mutshunguli wa xitima 
— Mudyondzisi-munhu a dyondzisako van‘wana vanhu. 
— Noyi-munhu a pfukako nivusiku a loya van‘wana. 


Dyondzo 2 
1. wa yiva 
2. unamuhoni/a nga twi © 
3. u tshamela ku ba vana /sati 
"4. ku kwatisa/tsuvisa /karhata van‘wana 


5. ku hlevela. 


abc 3 
endzhaku ka vuyeriwa 
a wu na humba 
wu hanyisa vanhu 
u fanele ku kombisiwa 
tsena. 
- ku letela n‘wana wa le ndzeni. 
murholi wa xibodze 
munhu 


ON PE Oh Da 


Dyondzo 4 
Vana a va hlaye ndzima ya xithupa xa matswalwa hi ku: ao 
vuhikahati hinkwabyo. 


Dyondzo 5 
Swi kumeka eka tsalwa ro bebuliwa 


Dyondzo 6 
Vana a va tsale xitsalwana hehla ka munhu un‘we eka lava nga 
tsariwa bukwini ya vadyondzi. 


Dyondzo 7 
Vana a va tsale papilo ra vunghana ro rhamba ia dae va ona ku 
va va vhakela hi karhi wa bas rima. 


Dyondzo 8 
Vana a va yimbelele tisimu ti nga hehla ka vanhu va ri emitlaweni 
ya vona. 


s Untitled-2 


KAVANYISA 2 


. Ku laya vana 


Swikongomelo 

Leswaku vana va: 

a) bula hi timhaka ta ku kula/khomba. 

b) hlaya ndzima yi nga hehla ka ku kula ni ku layiwa ka vana. 
c) hlaya hehleni ka vanhu lava tekanako. 

d) hlaya no tatisa swivuriso. 

e) njhekanjhekisana hi hlokomhaka yi nga nyikiwa. 

f) -tsala xitsalwana hi tindlela ta ku tekana. 

g) tiva rirhimi ro eta. ` 

h) anamisa vutshila byo yingisa. 


. Swotirhisa 


— makhadi-ya nga ni marito yo hlaya, nonohanyana 
— swifaniso swi kombako ku kula 
— .chati ra swivuriso 


-+ —  xifaniso xa vanhu va catako. 


Dyondzo 1 


Vana a va hlaye ndzima ivi va ta hlamuta swivutiso. 
—. hahani 

— awana 

— ku sweka, ku lava tihunyi ` 

— ku rhisa, ku aka swivala 

— xikolo. 


Dyondzo 2 


Vana `a va bule hi ta swikombiso swa ku kula swa vafana na 
vanhwanyana. 

— ku phuhla 

— ku khomba 

— ku mila malepfu 

— ku anama xifuva 


= g as “te SAU emda. aa ma 


- Dyondzo 3 
Vana a va phikisane hi hlokomhaka yi nga nyikiwa. 


Dyondzo 4 
1. nyine waona 2. xilondza 
3. —mubya” 4. nyimbeni 
5. _ tshuri 6. wa ha hanya 
7. muceri - 8. tsakama 
Dyondzo 5 
1. vandzekana 
2. ku-tekiwa/teka u nga se kula. 
3. va teka va nga se hlolisisa matshamelo va to endla. 
4. - ku endla chumu‘u wutwisisako/ ku teka no tekiwa hi munhu loyi 
-umu tivako . 
Dyondzo 6 © ay) ; 
- 1. xigubani 2. ximanga ` 3. mbvacha 
4. mulaja 005. tihove - l 
- Dyondzo 7 . i 


`. Vana a va tsale xitsalwana hi ndlela ya ku tekana leyi va tsakelako. 


KAVANYISA 3 . 


Mitirho ya-munhulonkulu 


Swikongomelo 

Leswaku vana va: 

a) bula hi ta mitirho ya ndhavuko ya vafana | ni vanhwanyana. 

b) hlaya ndzima hi ku hlonipha vuhikahati hinkwabyo. 

c) hlamula swutiso endzhako ka ku hlaya ndzima. 

d) veka maviti eka vunyingi. 

e) tiva vamavizweni va marhito lama nyikiweke. | 

f) tsala xitsalwana hi mitirho ya le makaya na le madorobeni. 
g) anamisa vutshila bya vona byo tsala, vulavula, yingisa hlaya. 


Swotirhisa 

—.- makhadi ya nga ni marhito yo hlaya 

— chati ra vunyingi na vun‘we 

— xifaniso xa vanhu va endlako mitirho yo kambara 
hambanahambana ya hala kaya 

— swifaniso swa vanhu va tirhako emadorobeni 


fond 1. 
= Vana a va bule hi ta mitirho ya ndhavuko leyi a yi endliwa hi vafana 
na vanhwanyana . 


Dyondzo 2. 
Vana a va hlaye ndzima ya b‘ava Gezani va ri karhi va hlonipha 
vuhikahati hinkwabyo. 


Dyondzo 3 

— Hosi Mpapa 

— wo sweka chukela 

—  Tiyani 

— ku tsema timhandze, ku aka Samal 
— Chiredzi. 


Dyondzo 4 


a) tihomu b) mafenhe/tifenhe 
c) vana d) miti 

e) Vuswa ; f) tinyama 

g) mati h) moya/mimoya ~~ 
i) swiharhi j) sava/masava 
Dyondzo 5 ; 

1. B 2. C 3. A 

4. D 5D 6. A ~ 
Dyondzo 6 


Vana a va tsale xitsalwana 
1. xa tirho wu endliwako makaya 
2. xa tirho wu endliwako dorobeni 


KAVANYISA 4 


Matimu ya vaHlengwe 


Swikongomelo 
Leswaku vana va: 

a) tiva matimu ya vona. 
b) va bula hi matimu a vona/ ya VaHlengwe/Machangana 
c) vula swivongo swa vona na leswi va yilaka swona 

d) hlaya ndzima va karhi va hlonipha vuhikahati hinkwabyo 
e) hlamula swivutiso endzhako ka ku hlaya ndzima 

f) hlaya swivongo swa vona va karhi va tlhelela endzhako 
g) va endla ndzavisiso hehla ka swivongo swa vona. 


Swotirhisa , 

— mepe ya Dzonga wa Afrika leyi kombako mafambelo ya 
Machangana /VaHlengwe 

— swifaniso swa swiyila ongè i ndlopfu, ndilo, fenhe. 

— makhadi ya nga ni marhito yo hlaya. 


Dyondzo 1 
Vana a va bule hi matimu ya vona va ri eka mitlawa 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye ndzima va karhi va | hlonipha vuhikahati aa 


Dyondzo 3 

— Mozambique 

— Shaka 

— .Soshangane 

— Zimbabwe, Mozambique Afrika-Dzonga, Swazifanti, Lesotho. 


Dyondzo 4 

Mudyondzisi u ta hlamuselanyana hi swivongo na Swiyila, ivi a lerisa 
vana ku ri va nghena ka mitlawa . oe 

Va bula hi ta swivongo leswi nga vutisiwa. 


I eC re 


Dyondzo 5 
Vana a va hlaye ndzimana va karhi va humesa mipfumawulo ya 
marhito kahle. 
va ri swa yila, naswona va nga ta veleka swigono loko va tekana. 
- kusivela ku munhu a nga teka xaka ra yena ra le kusuhi 
va nga tivani. 
-ku vanhu va nga tsemi vuxaka. 


Dyondzo 6 

Vana a va hlaye n‘wangulano hi vambirhimbirhi 
- Vito ra muzaya i Risenga 

-  Tatani wa yena i Gezani 

-  Kokwani wa yena i Makasani 

-  Xinyorhi. 


Dyondzo 7 
Vana a va hlaye swivongo swa vona hi un‘wun‘we endzhako ka ku 
hlaya ndzima ya kokwani na muzaya. 


Dyondzo 8 
Vana a va ye kaya va ya lavisisa hi swa swivongo swa vona. Ava 


vutise eka lavakulu. 


KAVANYISA 5 


Tindlela ta kutekana ta ntumbuluko 


Swikongomelo 
Leswaku vana va: 
) tiva tindlela ta tumbuluko to tekana hi tona. 
b) bula hi ta milawu na tindlela to tekana . 
c) endla tlangu wa ku tekana . 
d) vula swi vangelaka tshengwe. 
) hlamula swivutiso hehla ka tshengwe. 
f) tatisa swivulwa hi marhito ya nga nyikiwa. 
g) tatisa swivuriso hi marhito ya nga nyikiwa. 
h) tiyisa vutshila byo hlaya, tsala, vulavula no yingisa. 


Swotirhisa 

— makhadi ya nga ni marhito yo hlaya. 

— chati ra swivuriso 

— swifaniso swa mahlomisa ya Xichangana. 


Dyondzo 1 

Vana a va hlaye ndzima yi nga nyikiwa va hlonipha vuhikahati 
hinkwabyo ivi va ta hlamula 

— ku tekana va nga tshamisana. 

— tibeji masagwadi 

— papatsongo - 

— tsume 

— mukon‘wana 


Dyondzo 2 
Vana a va nghens ka mitlawa va bula hi ta milawu ya tekana leyi va 
tivako 


Dyondzo 3 
_Vana a va endle tlangu wa ku tekana. 


Dyondzo 4 
Vana a va hlaye mitila yi nga hehla ka tshengwe va tihela va twisisa. 


Dyondzo 5 

vavasati vo tala. 

2. ku va ni vavasati vo tala 

3. ku-vengana, ku holovisana, ku loyana, ku Iwa. 
4. vuvabyi bya HIV, vusiwana 


-l 


Dyondzo 6 

1. D 2., D 3. B 4. A 5. B 
Dyondzo 7 

1. munhu 2. gobangi 3. kufumeli 
4. wanuna 5. xilondza. 
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| KAVANYISA 6 | 


Pfuxeto 1 


Swikongomelo 
Leswaku vana va: 
a) tsundzuka leswi va swi dyondzeke 
b) komba leswaku va twisisile hinkwaswo leswi va nga dyondza. 
c) kondletela vutshila lebyi va byi kumeke eka mitirho 
hinkwayo leyi va nga endla. 


Swotirhisa 
— buku ya vadyondzi 
— chati ri nga ni swivutiso. 


Tihlamulo 

1. a) | munhuanga feliwa hi vatswali 
b) munhu loyi a yivaka 

2. a) ku va na muhoni/mihupani/ u nga yingisi 
b) ku rhandza vavasati votala 
c). ku yiva 

3. endzhaku ka vuyeriwa 

4. hi timhondzo ta yona 

5. ku letela n‘wana wa le ndzeni 

6. u fanele ku kombisiwa 

7. wu hanyisa vanhu 

8 


xichuta 
9. mufana a nga se tekaku kambe a kurile 
10. tibeji 


11. papatsongo 

12. wa ha hanya 

13. nyine wa xona 

14. tsakama 

15. ku teka/tekiwa hi munhu u mu tivako 

16. a tiknoma 

17. vo tekana va nga hlolisisangi ku va ta tshama njhani 
18. ku rhisa, ku hlota 
19. ku sweka, ku lava tihunyi 
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20. 
21. 
ZA. 
23. 
24. 
25. 
» 0s 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
33. 
34. 
35. 
‘36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


ku sweka chukela 
Chiredzi 

tihomu 
swinyanyani/tinyanyani 
tinyama 

chivirika 

omisa 

mhaka 

Mozambique 


Zimbabwe, Mozambique, Afrika-Dzonga, Swaziland 


Ndzilo 

Fenhe 

ku tekana 

ku khulumisa 
masagwadi 

tshengwe 

vasati vo tala 

ku hleketa 

ku va ni vulolo u nga tirhi. 


ku va eka timhaka to tika/karhata. 
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KAVANYISA 7 


Solani 


Swikongomelo 

Leswaku vana va: . 

a) tiva timhaka ta vuxaka mindyangwini 

b) yingisela kahle loko ku karhi ku hiaywa i ivi va ta hlamula 
swivutiso. 

c) hlaya ndzima ya Solani va ri karhi va hlonipha vuhikahati 
hinkwabyo. 

d) va hlamula swivutiso swa twisiso endzhaku ka ku hlaya ndzima. 

e) bora swibya swa le xitangeni xa le makaya ni le dorobeni. 

f) tiva maavelo ya marhito ya kahle. 

g) kota ku tirhisa risivi endhawini ya maviti/mavito. 


Swotirhisa 
— xifaniso xa nhwanyana a vhakelako makaka ya yena. 
— makhadi ya nga ni masivinene. . 


Dyondzo 1 
Vana a va yingise mudyondzisi a karhi a hlaya ndzima ivi va ta 
hlamula swivutiso. 


1. hahani 2. kokwani 3. malume 
4. papatsongo 5. papahulu l 
oe AA j 

makondzo 2. tukulu 3. nwana 
h sesi : 5. tihlatswana 


a) n‘wingi—sati wa n‘wana /manana kumbe tatana va nuna. 
b) papahulu—boti wa papa wa wena/ nuna wa sesi. 
c) mbhanitsongo—ndzisana ya manana 
d) muharhiva——sati wa makwavo /hahani eka sati wa 
makwavo. 
wa madyambo loko dyambo ri rhengile. 
. kufika. 
.- ku huha ka vanhu lava tivanako ngopfu. 
. Chikombedzi. 
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Dyondzo 3 

Vana va hlamusela mitirho ya: 

Nhonga—rinhi ro famba/lwisa hi rona. 

ndhowa—muxaka wa nhonga leyi tshamaka_ byetlelweni. 
Wadiropo—xibya xa mapulanga lexi tshamako swiambalo. 
Maxitsi—miceka leyi andlaliwako emubedweni. 
Xitheve—sangu ro tshama no eilela ka rona. 

Mubedo—|I xibya xa mapulanga xo eilela. 


Dyondzo 4 

Tihlamulo 

1. A. ndyelo. 2. C. kombe 

3. A. rifetho. 4. C. ndyelo. 

5. C. xixevo. 6. A. ku rhwala mavele. 


Dyondzo 5 
Vana va vula no tsala swibya swa le makaya na le madorobeni va 


nyika na mitirho ya swona. 


Dyondzo 6 z 
Maavelo ya marhito 
Vadyondzi a va tsale kahle swivulwa leswi nga ebukwini ya vona. 


aa 7 

vona va ta ndzi pfuna. 
yena u biwe ngopfu. 
yena wa twisisa. 

ndzi lava yena sweswi. 
rona ri haha ngopfu. 
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KAVANYISA 8 ' 


Ta Khesani, Nyiko na vatswari 


_ Swikongomelo 

Leswaku vana: . 

a) va bula hi mitirho leyi endliwaka hi vanhu makaya na le 
dorobeni. 

b) va hlaya n‘wangulano hi ku cincana va ri vambirhi. 

c) va hlamula swivutiso endzhaku ko hlaya ndzima. 

d) va hlawula mavito ya swiharhi eka xididahloko/ 
xihingakanyamarhito. 

e) va tsala xitsalwana hi swiharhi. 


Swotirhisa 
— xifaniso xa xididahloko. 
— xifaniso xa ndyangu wa le makaya. 


Dyondzo 1 l 
Vana a va bule hi mitirho ya le makaya na le madorobeni. 
Swifuwo swi kumekako makaya. 


Dyondzo 2 
Vana a a hlaye n‘wangulano xikarhi ka Khesani, Nyiko na vatswari. 


Dyondzo 3 
Masivamele. 
Khesani. 

ku tsema timhandze. 
B‘ava va Khesani. 
ku senga. 

Tatana wa Khesani. 


oor Se T 


- Dyondzo 4 
Vana a va bule hehleni ka swiharhi ni mipfumawulo. 


Dyondzo 5 | 
Vana va ta kuma mavito ya swiharhi yo fana ni lawa. 
Nghala, yingwe, nhongo, mpfundia, ngwenya, Mbhorne 


‘Dyondzo 6 j 

1. rimbambu. 2. risokoti. 

3. ya nghala. 4, ti vuya hi yena. 
5. imati. 6.. lumi. - 

7. mahika. 8. wale ndzeniy 
9. rhumi.ndlopfu. 10. ku hlota. 


Dyondzo 7 
Vana a va tsale xitsalwana hi xin‘we xa swiharhi leswi nyikiweke. 


me. = | 


KAVANYISA 9 


Ndyangu wa Xitima 


Swikongomelo 

Leswaku vana: , 

a) va vulavula hi ta vanhu lava vumbako ndyangu. 

b) va humesa mipfumawulo kahle loko va hlaya ndzima. 

c) va tiva hi ta vukhongeri emindyangwini. 

d) va tiva swa mindyangu ya le madorobeni. 

e) hlaya no twisisa ndzima hi xikongomelo xo hlamula swivutiso. 
f) va va na vutshila byo tsala xitsalwana. 

g) va tiva mahikahatelo. 


Swotirhisa 
— xifaniso xa ndyangu wa le makaya. 
| — xifaniso xa vanhu va phahlako ehasi ka nkanyi. 


Dyondzo 1 

Vana a va bule hi ta vanhu lava vumbako ndyangu. 

-manana, tatana, boti, sesi, ndzisana, hahani, papatsongo, papahulu 
,malume, n‘wingi, muharhiva, tukulu, mhanitsongo, kokwani. 


Dyondzo 2 

Vana a a hlaye ndzima leyi nga ebukwini ya vona ivi va ta hlamula 
swivutiso. * 

1. ku ta aka muti no vumba ndyangu. 

2. tatana. 

3. tatana. 

4. tatana. 


| Dyondzo 3 
Vana a va nghene emitlaweni va bula hi ta madava ni matirhelo ya 
endliwako emindyangwini. 


| Dyondzo 4 
vana a va hlaye ndzimana ya “ Madorobeni” ivi vatsala mayimelo ya 
ndyangu wa le dorobeni. 
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Vana a va tlhele va bula hi ta mitirho leyi endliwako Hi vanhu va ri 
swin'we edorobeni 


Ku rhunga, ku sweka xinkwa, ku foroma switina, ku aka tindlu, ku 
fuwa tihuku ni mipfundla, ku byala misinya. 


Dyondzo 5 

hi ku phahla. 

hi ku nghena tikereke. 

miceka ya mphahlo. 

va phahla mikwembu. 

va ya ku ba tihlolo. 

tin'wana tihlupho: ku penga, vusiwana, ku alana, ku Iwa. 


DNAN 


Dyondzo 6 


a) yima b) hanyanya 


c) hleka d) miyela 
e) hlwela/nonoka f) tsakela 
g) rhila. 


Dyondzo 7 

1.  Timbyana Malumbeta,Sala,Vona na kulauvona ta hlota 
swinene. 

2. Masivamele, Chilonga,Mupapa naCisa i tihosi ta VaHlengwe. 

3. Tsakani, Kateko, Nyiko na Rhulani va tshama ka hosi 
Masivamele. 

4. Tatana Phikela, Zumbo, Chauke na Mepulangogaja va tirhela 
Xihlengwe hi rivilo. 

5. Manana va te “hatla u vuya leno ni nge se ku hlongola ni ku 
kwapa swinene!” 


Dyondzo 8 
Vana a va tsale xitsalwana va hiamusela leswaku vuvabyi bya kona 


` a byi ri bya yini, byi teke karhi wo leha swi nga njhani, va holile 


njhani, kwihi. 
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KAVANYISA 10 


Kuhungasa 


Swikongomelo 

Leswaku vana: l 

a) va tiva tindlela to hungasa hi tona ta masiku lawa ni ta khale. 
b) va tiva mitlango ya swihlangi swa le madorobeni. 

c) va hlaya ndzima hi xikongomelo xo hlamula swivutiso. 

d) va engetela vutshila byo yingisa no tirhisa rirhimi kahle. 


Swotirhisa 
— Xifaniso xa kokwani ni vatukulu va yena va orhile ndilo. 
— xifaniso xa mufana na nhwanyana va karhi va tlanga chesi. 


Dyondzo 1 - 

Vana a va hlaye ndzima i ivi va ta hlamula swivutiso 
— malembetsu ni madlozi. 

— karhi.wa maxuxo/vusiku. 

— vakhegulu ni vakhalabye. 


— xichuta. 

— dema. 

Dyondzo 2 

vana a va bule hi swivutiso leswi nyikiweke. 

Dyondzo 3 

1. khiriketi, rhagbi, kharati. 

2. ku vanhu va tlhatlheka no wisisa miehleketo. 

3. vambirhi. 

4. ku va nyika karhi wo vumba vunghana no lota miehleketo. 
5. hlamulo leyi xurhisaka. ; 


Dyondzo 4. 

Vana a va njhekanjhekisane hi hlokomhaka leyi nyikiweke. 
Va seketela hi swikombiso leswi endlako leswaku mitirho ya 
vamanana yi va ya risima. 
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Dyondzo 5 


1. xolwe 2. mhika. 
3. guwela. 4. makhundzule 
- 5. mbhaha, nkuku. 6. matsune, rikati 
7. porosi 8. mahahlia. 
9. phyandiani 10. nhanga, lawa, 
Dyondzo 6: 
Kivitanelo 


Mudyondzisi a vitanele-marito vana va karhi va tsala. 


Dyondzo 7 . 
1. I gelegele 2. mune 3. wa tima. 
4. xa vuswundhu 5. ya mavala. l 


oon 8 

tshika matlhari hi Iwa hi mandia. è 
n‘weti. l 
moya. 

jumpfani. 

nhwanyana 

timhangeni. 

tindleve 

mitwa 


ONDUN 
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Fa 


KAVANYISA 11 


Dava 


Swikongomelo 

Leswaku vana: 

a) va hlaya hi vutshila. 

b) va tiva mitlango yo hambanahambana ya xinto. 
c) va hlamula swivutiso wa twisiso. 

d) va yingisela hi vukheta. 

e) va tiva mahikahatelo ya kahle. 

f) va tiva rirhimi ro eta no hlantsweka. 


Swotirhisa 
— xifaniso xa vanhu va ri masin‘wini. 
— xifaniso xa munhu loyi a tlangako muchongolo. 


Dyondzo 1 

Vana a va hlaye ndzima hehla ka madava i ivi va ee swivutiso. 
1. dava 

2. nyama, byala, vuswa 

3. - ku pfunetana tirho, ku hatla ku heta tirho. 

4. hlikanhi. 

5. masalelwa. 

Dyondzo 2 

Vana a va hlamule swivutiso va tsala etibukwini ta vona to tsalela. 
1. B. Mupapa 

2. A. sirha Tatana Baloyi 

3. A. muchongolo 

4. D. Macindzu 

5. C. Tatana R.G Mugabe 

Dyondzo 3 


Vana a va hlawule tlango wun‘we eka leyi nyikiweke va wu tlanga, 
mudyondzisi a a pfune hi yin‘wana ya milawu ya mitlangu leyi. 
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Dyondzo 4 
Vana a va hlaye ndzima hi ku cincana va karhi va humesa 
mipfumawulo ya marhito kahle. 


Dyondzo 5 
Vana a va veke swinghenelo laha swi faneleke. 


FON = 


Mhani va te, “Tana leno”. 

“Tsakani wa rhila”, ku vula Titswalo. 
“Tshama_hasi!”, mhani va rhongile. 
Tiyani u te “ Tima kwalaho sweswil” . 
Cukumetani u te, “Timhisi ti dlele tinomu’. 


Dyondzo 6 
Ku tirhisa hikohefemulo na hikombirhi 


1. 


2. Mabele ya yena ya nyangatsa, u ba onge u lava ku dlaya nyoka. 

3. Muchayeri u tshovile movha; u phaitlulile xirheyilo. 

4. Mhani va lovile lembe ri nga hela; tatana ha ha ku n‘wi hlayisa 
vhiki ri nga hundza. 

Dyondzo 7 

1. A. ku wela hasi 

2. D. ku pfuka munhu wo karhiya swinene. 

3. B. ku hlupheka 

4. A. ku dya xikhafu u miyeta ndlala 

5. B. ku va na nandzu. 

Dyondzo 8 


Mafemani wa yiva, u yivile chukela ya mhanihulu. 


Vana a va tsale swivulwa swo hambana ku komba leswaku va 
twisisa leswi vuriwako hi marhito ma nga nyikiwa. 


1. 


o ea Oh 


D 


ku ni ku tiva ka ku va ni vutivi hehla ka swilo swo karhi na tiva 


ra mati. 


matimba ya tamu ni ya ximilana xa le masin‘wini 

rirhimi ra xirho xa miri na leswi vulavuriwako hi vanhu vo karhi. 
hloko ya xirho xa miri na murhangeli 

kala ya ku pfumaleka ka swilo swo karhi ni yo komba karhi wa 
leswi to humelela endzhako 

vona ya vunyingi bya yena ni yo komba nefari wo karhi. 
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Wa © 


7. murhi wa kaya ni le mutini ka vanhu. 

8. jaha ra mufana lonkulu ni jaha ya ku kahlula 

9. hahani ya makwavo wa tatana na ku famba hi le moyeni. 

10. Phata yo vula ku ndhundhuzela/dzunisa munhu ni ku cinca 
xiyimo xa nchumu wo karhi hi ku wu tshikilela. 
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KAVANYISA 12 


Pfuxeto 2 


Swikongomelo 

Leswaku vana: l 

a) va tsunduka leswi va swi dyondzeke 
b) va va ni vutshila byo tsala 

c) va va ni rirhimi ro eta 


Tihlamulo ta pfuxeto 


1. B 2. A 3- G 
5. A 6. D 7. A 
9. B 10. C 11. A 
13. A 14. C 15. C 
17. A 18. C 19. D 
21. B 22. D 23. C 
25. C 26. D 27. D 
29. B 30. A 31. C 
33. D 34. C 35. B 
37. D 38. A 39. C 
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QNWNWTDFOSSD 


E 


KAVANYISA 13 | 


Lwendzo la Hlamalani na Hlengani 


Swikongomelo 

Leswaku vana: 

a). va tiva hi swa ku vhakelana ka vanhu. 

b) va kota ku hlaya tindzima hi vutshila bya le henhla. 
c) va kota ku tsala swivulwa hi vuhikahati bya kahle. - 
d) va hlamula swivutiso endzhako ka ku hlaya ndzima. 
e) va tsala papilo ra vunghana. 

f) -va tiva rirhimi ra vona hi ndlela ya le henhla. - 


Swotirhisa/swipfuno 
Xifaniso xa vanhu lava ha ku nghenako ebazini. `- 


Dyondzo 1 
Vana va bula hi ta ku vhakelana na vupfhumba. 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye ndzima ivi va ta hlamula swivutiso. 


Twisiso 

1. A 2. D 
6. C 7. D 
Dyondzo 3 


Swivulwa leswi tsariweke kahle 
1. Tatana Khazamula va tshama Mwenezi. 


2. Ni vonile Solani na Rhulani va karhi va kandziya bazi. 
3. Aa! hi wena? a ni nga ku voni. ; 

4. Mi fikile kaya karhi muni? 

5. Kokwani va hi vekele timanga, xifake na tindluwu. 

6. Va sukile ka Mutare hi wavutlhanu. 

Dyondzo 4 

1. lexi 2. lava 3. lawa 


A hina 5. leswi 6. n‘wina. 
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Dyondzo 5 ji 

Vana a va hetise n'wangulano lowu hi marhito ya vona. 

Dyondzo 6 

1. humi . 2. heti 3. kombisiwa 

4. hiku tiviwa 5. muendzi. : 

Dyondzo 7 

Maritofularha l . 

1. nwi pfumelerile © 2. Chikile | 3. emahlweni . 
4. aritele.. . 5. tsakile. 

Dyondzo 8 


Vana va tsala papilo ra vunghana va tivisa hi ku navela ka vona ka 
ku lava ku vhakela maxaka hi nkarhi wa humulo. 


26 


KAVANYISA 14 


- Mitirho 


Swikongomelo 

Leswaku vana: 

a) va vulavula hi ta mitirho ya mundzuko 

b) va hlaya hi ku humesa kahle mipfumawulo ya marito. 

c) va hlamula swivutiso ku komba ku twisisa leswiva swi hlayeke 
endzimeni. 

d) va tsala swivulwa hi marito lama nyikiweke. 

e) va tiva matirhelo ya riendii. 


Swotirhisa 
— Xifaniso xa munhu loy a lunghisako movha. 
— Chati leri kombako maecisi. 


Dyondzo1 . 

Vana a va bule hi ta dyondzo na mitirho ya mundzuko. 
Dyondzo 2 

Vana a va hlaye ndzima va miyele ivi va ta planus swivutiso. 
1. D 2. B 3. B 4. A > Be & 
6. D 7B 8A 9. B 10.D 
Dyondzo 3 

Tivorirhimi—maecisi 

Tihlamulo . l l 

1. hwii 2. phaa 3. paa 

4. gigi - s 5. gaa ~ 6. juu 
Dyondzo 4 


1. ku va ni vulolo, u nga tirhi Dee 
2. ku pfumala/nutla 

3. ku karhala 

4. ku va xisiwana 
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ku hlevela munhu 

ku leva a 
ku ahlula/avanyisa mhaka/ku nyika xigwevo 
ku heta nkarhi. 


o. N.D 0i 


Dyondzo 5 i ima 
Vana a va tsale swivulwa hi marito lama nga nyikiwa. 5164 s 


Dyondzo 6 ons SY Oly mi ; i Mi SHIDA best 

1. -Gisvaid iwe gviwzoRssidwi LA admox ui ogg 
4. a 5 f e 
Dyondzo 7 


Tihlamulo ; saidi; 
1. va vatla 20phamar bisi è vogi ayoridzisa™ 
4. hi rimile 5. dibisa. _— ikidhi oa4sdrMON NB EEN 


Dyondzo 8 


Vana a va tsale xitsalwana hi ta ntirho lowu va lavako ku ta@-encia ” 
loko va kurile. oe 
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Ku vabya ka Davula Makhese 


Swikongomelo 
Leswaku vana: 


_ a) 
b) 
c) 
d) 
e) 


f) 


va bula hi ta vuvabyi ni ku tshunguliwa ka byona. 

va hlaya hi xikongomelo xa ku ta hlamula swivutiso. ` 

va hlamusela swivulavulelo. 

va kota ku komisa timhaka hi ku tsala katskanyo. 

va hambanisa marito ya vulavulako swilo swimbirhi swo 
hambana. 

va tsala papilo ya tivisa vanhu hi swa xiyimo lexi va nga eka xona. 


Swotirhisa 
— Xifaniso xa n‘wasati na dokodela. 


Dyondzo 1 
Vana a va bule hi ta tiposo, tiqingho, tibangi, maphorisa, 
swibedhlela, vuvabyi. 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye ndzima va karhi va hlonipha vulikabati hinkwabyo 
na ku humesa mipumawulo ya marito kahle. 


Dyondzo 3 

Davula Makhese. 

xilondza xa le ndzeni. 

ku ya vitana sati wa Davula. 
Davula Makhese. 

dyambu ra ha ku pela 

hi Phahlela. 


Parwns 


yondzo. 4 
ku heleriwa hi kutshemba. — 
-nipundzu 
munhu u lovile 
ku pela ka dyambo. | 


opg 
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Dyondzo 5 
Vana a va tsale katsakanyo wa ndzima leyi va yi hlayeke hi mitila ya 
tlhanu tsena. 


Dyondzo 6 
Vana a va humese ku hambana ka marito eka swivulwa. 
musi -wọ kandza hi wona - 
-wa ndzilo/ mati 
rhanga -ku sungula 
-muxaka wa kwembe 
khula -ku nwa switsongo ku sua mabyanyi endhawini 
‘jaha -mufana lonkulu 
-anghwetla/ku hatlisa 
Dyondzo 7 


bangi— u teka mali 

poso— ku posiwa no teka mapapila na tiphasela. 
xibedhlela— ku tshunguriwa vanhu 

garaji— ku lunghisiwa mimovha 

khembi ya maphorisa— ku mangaliwa milandzu 


Dyondzo 8 

Vana a va tsale papilo eka manana wa vona va va tivisa hi ta ku 
vabya ka vona va hlamusela leswaku 

— va vabyile rini 

— va twa yini 

— va yisiwe hi mani xibedhlela 

— sweswi va twa njhani. 
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KAVANYISA 16 


Rifu 


Swikongomelo 

Leswaku vana: 

a) va va ni vutshila byo hlaya xitlhokovetselo 

b) va bula hi timhaka ta rifu 

c) ku tsala swivulwa swi yelanako na rifu 

d) va hlamusela swivulavulelo leswi yelanako na rifu 

e) va kota ku switwananisi eka swivulwa_ hi ndlela leyi faneleke. 
f) va va ni rirhimi leri tiyeke. 


Swotirhisa 
— Buku ya vadyondzi. 


Dyondzo 1 

Vana a a nghene ka mitlawa wa bula hi ta rifu. va nga ringeta ku 
hlamusela ku ri rifu i xini, swivangelo swa rona, swi endlekako loko 
ku fiwe, ri bihele yini. 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye xitlhokovetselo va karhi va huwelela va humesa 
mipfumawulo kahle: i l 


Dyondzo 3 

Tihlamulo ta twisiso. i 

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 
Dyondzo 4 l 

Marito yo fanela eka swivulwa leswi nyikiweke. 

1.. ntsumbu 2. xikhalo 3. mihloti 
4. esirheni 05. sirha i 6. rila. 
Dyondzo 5 


1. ku chavelela va nga feliwa . 
2. ku humesa mali yo pfuna va nga feliwa. 
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3. Ku yiva 

4. Ku tsundzuka timhaka ngopfu 

5. Ku hlevela munhu hi xoikongomeio xo n‘wi humesa 
ekhombyeni ro karhi. 


Dyondzo 6 
Tihlamulo 
1. venga 
4. vavasati. 


2. mufana 
5. mbhaha 


Dyondzo 7 
Vuvulavuli— switwananisi. 


Tihlamulo 
1. byi 2. yi 
6. ti 7. xi 


3. swa 4. ri 
8. va - 9. yi 


Dyondzo 8 


D.W 


N‘wana un‘wana ni un‘wana a a tsale papilo eka boti wa yena a 


karhi a mu tiviga hi ta rifu emutini wa ka vona. 


A 
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KAVANYISA 17 


Tingana 


Swikongomelo. 
Leswaku vana: 
a) va vulavula hi ta milandzu na ku sengiwa ka yona 


b) va tiva tihuvo ta xinto ni ta xilungu 

c) va hlaya ivi va ta hlamula swivutiso 

d) va hlamusela swivulavulelo ni swivuriso 

e) va tirhisa maencisi lama faneleko. 

f) va tsala xitsalwana hi vutshila bya le hehla. 

Swotirhisa : 

— Xifaniso xa.munhu loyi a nga le ku bohiweni hi maphorisa. 
Dyondzo 1 


Vana a va bule hi ta milandzu leyi brao 
— eb‘andleni ra hosi (ra xinto) 
— huvo ya majisitarata (ya xilungu) 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye ndzima ya Tingana va karhl va humesa 
mipfumawulo ya marito kahle. 


Dyondzo 3 


1. Tingana 2. Ka Chilonga 3. xithokisi 
4. ivafana 5.. malembe mambirhi 
Dyondzo 4 


Nhiamuselo ya marhito 


~  Majisitireti - muavanyisi wa milandzu/timhaka 
muchuchisi - | mufambisi wa ku sengiwa ka nandzu loyi a vutisisaka 
mhaka eka lava mangalelanako a yi fikisa eka 


majisitireti. 
mufakazi - | munhu a nyikako vumbhoni/ | mbhoni 
mutoloki _ - loyi a hlamuselaka rirhimi leri nga tiviwiki hi van‘wana. 
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gqwetha - | munhu loyi a yimelelako lava hehlanako 


/mangalelanako. 
ku avanyisa - ku ahlula/ringanisa timhaka/gweva 
xithokisi - | yindlo leyi pfaleriwako swivochwa loko 


Swi nga se gweviwa. 


Dyondzo 5 
1. ku avanyisa milandzu. 
2. ku tivekahasi ` - 
3. ku-hlevela munhu/ku mu lemukisa 
‘4. ku yingisa 
5. ku komba xichavo 
6. ku suka eka vatswari u ya aka muti wa wena. 
Dyondzo 6 
1. pipii! - 2. gantla! 3. wavaa! 
4. khe! 5. tswikiri-tswikiri! ` 
Dyondzo 7 
1. u nga endli xo biha vana va arhi va vona 
2. swihundla a swi vuriwi emahlweni ka vanhu hinkwavo 
3. matimba ya hosi a ma tirhi handle ka tiko ra yona 
4. u nga yeyisi munhu hi vutsongo bya yena 
5, vanhu vo tala a va tirhi tirho wu humelelako 4 
6. u nga hleki vulema bya munhu wena a u tivi swa mundzuko. 


Dyondzo 8 
Vana a va tsale papilo eka nkulukumba wa maphorisa wa khembi yi 
nga kusuhi va karhi va mangala ku yiviwa ka swibya swa vona. 


KAVANYISA 18 | - 


Pfuxeto 3 


Swikongomelo 
Leswaku vana: ; 
a) va komba leswaku va twisisile leswi va swi dyondzeke. 


b) va hlamula swivutiso leswi nyikiweke. 

c) va komba vutivi bya vona bya rirhimi ro eta: 

d) va tsala swivulwa swa kahle. 

e) va tsala switsalwana. 

Swotirhisa 

— Buku ya vadyondzi. “oY 

~ 

Tihlamulo 
1. ku endzela van‘wana vanhu kumbe ndhawu yo karhi.’ 
2. va nga mi vhakela/vhaka 

3. vuswa na nyama ya huku 

4. Mi fikile kaya hi karhi muni? 

5. Va ya Harare hi wavumune. 

6. Yowe, ndzi lun‘we! l 

7. lexi 

8. hina 

9. n‘wina 

10. humi 

11. muendzi 

12. hi ku tiviwa 


13. emahlweni 

14. kwatile/tsuvile/hlundzukile 

15. rhandza 

16. ku tlanga bolwa 

17. mbhalembhale, xiswathe, khadzi 

18. ku tirha a wu lahlekeliwi hi nchumu 

19. u ta dyondza hi ku tikarhata ka wena 

20. vutisa swa ntirho ka munhu a tshamaka a tirha hi ye a tivaka 
21. phama - 

22. va dyondzisa 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 


33. 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 


phaa! 

juu! 

gaa! 

Davula 

a va ri na xilondza endzeni 


‘ku yevula khwirhi 


nimixo 

ku lova 

ku pela ka dyambo ; 

musi wa xitirho xo kandza hi kona na musi wa ndzilo kumbe 
mati 


rhanga -ku sungula 
-muxaka wa kwembe 
ku rila 
a ri tivisi siku leri ri tako ha rona 
xigwili 
anga fa 
feliwa 
esirheni 
rila 
hi maxaniseko 
ra hosi . ; 
ta vanhu lava bohiwako hi maphorisa ya mfumo 


yo hlayisela swivochwa loko swi nga se gweviwa. 
i munhu loyi a hundzuluxelako rirhimi leri nga tiviwiki hi va 
n‘wana leswaku va twisisa. 
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KAVANYISA 19” 


Purasini ra Marimela 


Swikongomelo 
Leswaku vana: 


SP Big 0. fe 


a) va bula hi marimelo mapurasini 
b) va hlaya ndzima va tlhela va hlamula swivutiso 
c) va kota ku tatisa swivulwa hi rito ri nga fanela 
d) va kota ku hikahata swivulwa swi nga. nywa! hi ndlela yo fanela 
e) va veka marito eka vunyingi 
f) va hlamusela marito lama nyikiweke 
`g) va tsala xitsalwana hi ta swa ku rima 
Swotirhisa 
— swifaniso swa timbewu ti rimiwako mapurasini, tihomu, 
swikocikari, madulu, vanhu va hlakulako. 
— makhadi ya nga tsaliwa marito ya nga le ndzimeni 
— khumbitsalwa 
— chati ri nga ni marito ya vun‘we. 
Dyondzo 1 


Vana a va nghene eka mitlawa va bula hi ta ku rima ku endliwako. 
mapurasini 


Dyondzo 2 | 
Vana a va hlaye ndzima hi ku hlonipha vuhikahati hinkwabyo 


AA 3 

xifake, timanga, tinyawa, kotoni, 

-Marimela 

Ravutlhanu 

va ya mabaweni ku ya nwa byalwa l 

ku dzaha timbangi, ku tlanga tikhazi, ku nwa caa byi dlayako. 
ku etlela switsanani. 
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Dyondzo 4 


Hlamuselo ya marito ni ku vumba swivulwa 
i) mikhuva— i maendlelo ya tolovelo 

ii) vurhongo—i ku twa ku lava ku etlela 

iii) komponi— hi laha ku tshamako vatirhi 

iv) mahlambandlopfu—nipundzu swinene 

v) nghwazi — munhu a nga ni vutlhari 

vi) foromani—l munhu loyi afambisako tirho 


Dyondzo 5 

1. ngwenya. 2. nguluve 
4. xihuhuri . 5. ribyatsani 
Dyondzo 6 . i 

1. file l 2. pyopyiwe 
4. yiva 5. hiwela 
Dyondzo 7 i 
1. ‘micila 2. makondlo 
4. valala 5. vusokoti 
7. fole/mafole 8. tisuna. 


Dyondzo 8 


Vana a va tsale xitsalwana va karhi va hlamusela 


nyoka 
velekile 


risiva 
vulombe 


Xirin‘wa xo karhi ni marimelo ya xona ni leswi endliwako endzhako 


ka ku va xi vupfile. 
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| KAVA 


Xowa yale ka Gezani 


NYISA 20 


| Swikongomelo 
| Leswaku vana: 
F a) va bula hi swilo na mixavo ya swona. 
b) va hlaya ndzima hi ku hlonipha vuhikahati hinkwabyo. 
c) va hiamula swivutiso ku ka ndzima leyi va yi hlayeke. 
d) va hlamusela swivuriso leswi nyikiweke. 
e) va kota ku hikahata kahle eka swivulwa leswi nyikiweke. 
f) va nyika maritofularha ya marito lama nyikiweke.. 
La g) va tsala xitsalwana hi hloko nhaka leyi nyikiweke. 


| Swotirhisa 

— Timali leti tirhisiwako etikweni ra vona a 

— xifaniso xa tihomu, tipahla, na swibya swo hambana leswi 
xavisiwako exowini. 

— Makhadi ya nga tsariwa mahikahatelo 


Dyondzo 1 

Vana a va bule hi: 

1. leswi va nga kotako ku xava loko va nyikiwa mali yo karhi - 

2. swilo leswi tirhisiwako exikolweni na mixavo ya swona, 
xikombiso: tibuku, tipenisele, sweswosweswo 


Dyondzo 2 
; Vana a va hlaye ndzima va karhi va humesa mipfumawulo kahle. 
| Dyondzo 3 
; ©- 1. Gezani 

2. . milenge, swikanyakanya, swikocikari, timovha, mabazi. 

3. tin‘hweti timbirhi. 

4. tihomu, timbuti, timbuti. 

5. Masvingo, Bulawayo, Mutare, Harare. 

6. swihloka, swikomu, swiambalo 


OF Pe GON ss 


Hynes 4 z 
1. Munhu hambi a pfumala AITA u ta swi kuma mundzuko . 
loko a hanya, ari karhi a tirha. 


2... Tiko a ri rhuli, vanhu va hanya hi ku phikisana. 

3. Munhu a nga tikeriwi hi swilo leswi a nga tisungulela. 

4. Ntsumbu wo kula a hi nchumu, leswikulu i matimba. 

5. Vapfuni va munhu i varikwavo. - 

6. Munhu u kuma nchumu hi ku tikarhata. 

7. Na yena lontsongo, kumbe nandza, a nga rhuma lonkulu, 
kumbe hosi, loko a titsongahata. 

8. Vanhu va twananako eka swiendio hi vona va fambisanako. 

Dyondzo 5. 


1. “Mhani, mhani, na fa leno!”, Hasani u vitanele. 

2. “Lava nga yiva timanga hi vahi?”, Muhlava u Vutisile. 
3. “tanani leno” , b'ava va huwelele. 

4. kokwani va te “ mi dyile vuswa ke?” 

5. “teka vuswa rhaleni’”, Muhlava u huwelele. 

6.. “yowe-e, yowe-e”, n` wana u ketile. 


Dyondzo 6 
Tihlamulo 

ku avanyisa mhaka. 

ku famba/muka 

ku hlevela munhu 

ku tshika mikhuva yo biha leyi munhu a a yi endla 

ku lahleka eku vulavuleni. 
Dyondzo 7 
1. siya 2. pfala - 3. vulavula 
4. famba . 5. faya- . 6. xikhalabyana. 
Dyondzo 8 


Vana ava tsale papilo ka b‘ava va karhi vakombela ku xavisa xifuyo 
leswaku va kuma mali ya xikolo. ae: 
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DAWN 


Chikombedzi 


Swikongomelo 

_Leswaku vana: OE ORT ae 

a) va bula hi ta vutomi bya le madorobeni, nai Sanashengplanbi 

b) va hlaya ndzima hehla ka vutomi bya le, mavhei ngeleni na- 
dorobeni. T 

c) va tatisa swivulwa hi tihlamulo ti nga nyikiwa ; 

d) va hlamusela leswi vuriwako hi marito ya nga nyikiwa... 


e) va tsala xitsalwana lexi hlamuselaka ma tshamelo ya vanhu 7 


mavhengéleni. 


Swotirhisa 

— xifaniso lexi kombako mayimelo ya mavhengeleni 

— chati ri.nga na xifaniso xa doroba, 

— khumbitsalwa ri nga tsaliwa swivulwa ieswi lavako 
ku hikahatiwa. 

— makhadi ma nga tsaliwa swivutiso. 


Dyondzo 1 
Vana a va bule hi ta vutomi bya le mavhengeleni na le dorobeni va 


ri eka mitlawa, va boxi ku ri vanhu va tshamise ku yini eka tindhawu. g 


leti, 


Dyondzo 2 


Vana a va hlaye ndzima eka buku ya;voņa ya Chikombedzi va ep Ka 


va hlonipha vuhikahati 
Hinkwabyo no humesa mipfumawulo kahle,. 


Sy tov 3 

Chiredzi 

Dumisani : 
na vatswari va yena,” 
Chiredzi 

vhiki 

tsako 
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an 


7. (Chikombezi) Chiredzi 
8. mapato ya Chiredzi i ya xikontiritara kambe ya Chikombedzi i 
ya ritshurhi. 


Dyondzo 4 

guwela — kuzi ya nyarhi leyikulu. 

xigono — | munhu a nga lamala swirho swa miri. 

n‘warimito-| munhu loyi a dyako ngopfu. 

vhengele —hi laha ku xavisiwako swo hambanahambana/xitolo 
donono—! munhu wo ka a nga tlharihangi 

mbungulume—|! kuzi ya pfuvu 

holotia -l| kuzi ya mangwa 


gegen 5 
ku phahla 
5 ku va ni kateko/ njombo 
3. ku pyopyiwa 
4. ku lunghiselela van‘wana wena u nga vuyeliwi hi chumu. 
5. ku hleketa. 


Dyondzo 6 ë 

1. haxa 2. mihloti 3. hlekisa 
4. xidudhla 5. tsako 

Dyondzo 7 


Swivulwa leswi lulamisiweke i 
1. Chiredzi hi rona doropa lerikulu exifundzeni xa 
GazaKhomanani. 


2. Tinyiko u vulavurile a ku, “na ku. ba sweswi” 

3. Gezani u file dyambu xi lo hosi. 

4. Dumisani u suka kwihi? 

5. Tintswalo, John, Eric na Ximbani i vana va Hasani. 
Dyondzo 8 


Vana a va tsale xitsalwana va karhi va hlamusela matshamelo ya 
vanhu mavhengeleni. 


42 
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ni na Xixongi 


i vana: 

a} va bula hi ta mitirho ya khale leyi a yi endliwa hi vanhu lavaka 
ni lavatsongo. 

b) va va ni vutshila byo yingisa mipfumawulo yo 
hambanahambana. 

‘C) va hiaya n‘wangulano va ri swipano va karhi va hlonipha 
vuhikahati hinkwabyo. 

d) va hlamula swivutiso endzhaku ka ku hlaya n‘wangulano. ° 

e) va tatisa swihlambanyisi hi tihlamulo ti nga nyikiwa. 

f) va hlamusela swigego. 

g) va tsala xitsalwana hehleni ka mitirho yi endliwako hi vasati na 
vanuna. 

h) va tala hi tlhelo ra nandzulo va komba karhi wu nga hundza. 


Swotirhisa. 


Swifaniso swa mitirho ya mavoko kufanana “ 
Swivatiwa, swilukiwa, swivumbiwa. 
Chali leri nga ni vuhikahati 


- Chati leri kombako nandzulo. 


eee) kumbe televhixini. 


. Dyondzo 1 


Vana a va bule hehla ka mitirho ya khale leyi a yi endliwa hi vanhu 
va titangha to hambanahambana. 


Dyondzo 2 


i 


Mudyondzisi a vutise vana leswaku va yingisa ku suka eka 
fulo kumbe televhixini, ivi va ta ecetela mipfumawulo leyi va yi 
tweke. 


vana a va tsale swipele swa kahle endzhako ka ku va 
mudyondzisi a vitanele marito yo karhi. 


Dyondzo 3 
Vana a va hlaye n‘wangulano exikarhi ka Muzamani na Xixongi va ri 
vambirhimbirhi va Karhiva hlonipha vuhikahati hinkwabyo. 


Dyondzo 4 
1. malume E | 
muzaya 


3. kuaka, hlota, vatla. , ) 
4. ku kandza, vumba, luka tindzhala. 
5. Furumela. | 
6. ku rivalela. l l 

7. a phawula swimbutana. | 
8. -mano ya kumeka ka van‘wana kwalomu ku fambeni. 


Dyondzo 5 

rinhi 

gamboko/vuswa bya xibasa 
manghimana 

nsiti/xiringa . 

fenhe 


een a 


Dyondzo 6 

Ku hlamusela marito 
a nga tiknomangi/wa hunguka ngopfu 
ya tika swinene 

una mbilu yo biha 
u ni xichavo i n7 | 
u ni marhengwe/ wa nonoka. 


EESIN 


Dyondzo 7 

Vana a va tsale xitsalwana va karhi va humesa miehleketo ya vona 
hehl; a ka mitirho ya masiku lawa leyi endliwaka hi vamanana, + 
vatatana, v afana na vanhwanyana. 


Dyondzo 8 a | 

Nkarhi wu nga hundza ni karhi wa sweswi i 

Vana a va tsale hi tlhelo ra nandzulo va karhi va komba karhi wu | 

nga hundza. | 
| 1. Holobye Mhinga a va vuyangi. 


| : ; 4 == aad | 
Aaa... 


OY eT 


A ndai xavangi malamula. 
A ndzi rhiyangi kondlo. 
A ndzi dyangi titoma. 

A ndzi bangi mbuti. 


KAVANYISA 23 } 


Mugodi wa Mashava 


Swikongomelo 

Leswaku vana: 

a) va bula hi ta migodi na swicelwa leswi kumekako 
EZimbabwe. 

b) va hlaya ndzimana hehla ka migodi ya Zimbabwe va ta hlamula 

_  Swivutiso. 

c) vatsala katsakanyo endzhaku ka ku hlaya ndzima. 

d) va hlaya tinomboro hi rirhimi ra rikwerhu ku sukela ka 20 ku ya 
fika eka 35 va karhi va siyerisana. 

e) va tsala papilo ra xinakulorhi eka munghana loyi a tshamako 
-emugodiniva vutisa hi mahanyelo ii 
ya le migodini. j 


- f) va njhekanjhisana hi ta ku tshama makaya kumbe migodini. 


g) va tatisa swivulwa swi nga ahlama hi marito lama nga nyikiwa. 


Swotirhisa 


— mepe ya tiko ra Zimbabwe yi kombako tindhawu ta migodi na 
swicelwa. 

— Nomborondzhati/nhlayondzhati. 

— khumbitsalwa. 

— makhadi ya nga tsaliwa vuhikahati. - 


Dyondzo 1 


Vana a va bule hi migodi leyi kimekako etikweni ra Zimbabwe na 
swicelwa swi kumekako kona. 


A va vule yin‘wana mitirho ya swicelwa leswi va nga rherha hi swona. . 


Dyondzo 2 Hd 
Vana a va hlaye ndzima ya swa migodi va ri karhi 
Va hlonipha vuhikahati no humesa misa mipfumawulo kahle. 


Dyondzo 3 


Tsala katsakanyo wa ndzima leyi u yi hlayeke hi marito 
makhumenharhu. 


| Dyondzo 4 
| 1. vana ava hlaye tino,mboro hi rirhimi ra rikwerhu ku suka ka 20 
ku fika eka 35 va ri karhi va siyelana. 
2. Ava tsale tinomboro leti hi rirhimi ra rikwerhu. 


Dyondzo 5 . 
| Vana a va tsale papilo ra vunakulorhi eka vanghana va vona lava 
| tshamako migodini, va vutisa hi ta matshamelo ya le mugodini na 
| vona va va rhungulela ta le makaya kumbe kun‘wana ni kun‘wana 


laha va tshamako kona. 


| Dyondzo6 
Vana a va nghene eka mitlawa va njhekanjhekisana hi 
hlokomhaka leyi nga nyikiwa. 


! Dyondzo 7 
1. galaza 2. xibaha_ | 3. rhondzolo/thondolo 


4. hlambeto 5. thanyani 


_KAVANYISA 24 | 


Pfuxeto 4 


Swikongomelo 


Leswaku vana: 
a) va tsundzuka hinkwaswo leswi va swi dyondzeke 


b) 


va tsala switoloveto swo kambela twisiso 


Swotirhisa 


buku ya vadyondzi 


Tihlamulo 


ngwenya 


. Nguluve 


nyoka 
xihuhuri 


ribyatsani 


makondlo 
fole/mafole 
valala 

wa dya ke hoci? 


. mha-a! 

. munhu u ta tirha a swi kuma siku rin‘wana ' 

- munhu u pfuniwa hi varikwavo va ka yena 

. munhu u kuma swilo hi ku tirha 

. ku hlevela ai 

. ku kala mi nga twanani 

. ku titirhela. 

. xikhalabyana 

. vulavula 

. pfala 

. ku phahla ji 

. ku tirhela van‘wana u nga kumi chumu ka swona. - 
. ku ehleketa 

. kuzi ya nyarhi 


kuzi ya mpfuvu 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31; 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38! 
39. 
40. 


kuzi ya mangwa 

rinhi 

gamboko/vuswa bya xibasa 
nsiti/xiringa 

fenhe 

u na xichavo 

ya tika 

a nga tikhomangi 

a ndzi dyangi titoma 

a ndzi rhiyangi kondlo 

a ndzi xavanga malamula 
i papatsongo/kokwana 
swiya ku heleni. 

galaza. 

xibaha 

rhondzolo 

hlambeto 

thanyani. 


OT Aaa 


( KAVANYISA 25 jJ 


Maphahlelo na Makhongelelo 


Swikongomelo - 
ia Leswaku vana: . 
a) va bulisana hehleni ka ku phahla na vukhongeli byo 
‘-hambanahambana. 
b) va hlaya ndzima hi ku hlonipha vuhikahati hinkwabyo. 
c) va hlamula swivutiso endzhako ka ku hlaya. 
d) va tatisa swivulwa swi nga ahlama hi maecisi ni marito ya nga 
nyikiwa. 
e) va tsala xitsalwana xi nga ni hlokomhaka leyi nyikiweke. 
© f) va yingisa mpfumawulo va tlhela va hlaya marito ya nga 
nyikiwa. . 
g) va hlamusela swivulavulelo ni swivuriso na mafanapeletwa. 


Swotirhisa 

— swifaniso swa vanhu va khongelako no phahla. 
— chati ri nga tsaliwa swivuriso. 

— chati ra mafanapeletwa. 

— makhadi ya nga na swilo leswi swekiwako. 


Dyondzo 1 ' 
1. Vana a va bule hehla ka tikereke na makhongelelo ya xikriste 
2. A va tlhele va bula hi ta ku phahla. 


Dyondzo 2 
A va hlaye ndzima hi ku hlonipha vuhikahati Hinkwabyo. 
Dyondzo 3 
1. | Xikwembu 
2. kanyi 
3. ku rhangela tilwendzweni, ku katekisa mitirhweni 
4. Yesu Kriste 
5. hi Valungu. 
6. tsetseleriwa. 
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’ Dyondzo 4 
Z 1 diomu! 2. pyandu! 3. tititi! . l 
oo tier! 5. tlatlalala = i] 


Dyondzo 5 l E | 
mukapu wa mavele/mugayo, mila, t 


1 

2. mapa, mukapu, ku vandzekela, phirhiva,mila 
3. mati, mapa 

4. mati, mapa - ji 

5. makanyi, a pyaxiwa, unguliwa, dzova, byi vila 
Dyondzo 6 


Vana a va yingise mipfumawulo ku suka eka mudyondzisi, va hlaya 
no yi humesa kahle. 


Dyondzo 7 

‘vavasati/michumu yo karhi yi tele ngopfu. 

hambi u tswala wasati nuna wa yena u ta ku pfuna. 
u languti chumu hi xiyimo xa wona, xi nga ku xisa. 
swilo swa humelela hambi u nga swi lavangi. 

xilo xisaseka hi knomiwa kahle. 


ARON 


Dyondzo 8 
Ku sungula, kwembe Karhi wa madyambo, murhi wa mitwa wo 
.nonoha Kwala, ku susa makamba Ximilana, muvendgi. 


KAVANYISA 26 


Tindzimi na Matiko 


Swikongomelo 
Leswaku vana: 
a) va tiva tin‘wana tindzimi leti vulavuliwako etikweni ra Zimbabwe. 
b) va tiva tindzimi na tindhawu lomu ti vulavuliwako kona. 

c) va boxa tindzimi ta vambe na matiko ya vambe 

d) va tsala xitlhokovetselo hi rirhimi ra vona 

e) VA tatisa swivuriso hi maritoya nga nyikiwa. 


Swotirhisa 

— Mepe ya Zimbabwe. 

— swifaniso leswi kombako maambalelo ya tixaka to 
hambanahambana. 

— Chati ri kombako tindhawu ta tindzimi ta Zimbabwe. 

— Chati ri kombako matiko mambe na tindzimi ta kona. 


Dyondzo 1 
Vana a va bule henhla ka tindzimi leti vulavuriwako etikweni ra 
Zimbabwe 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye mitila leyi nga sariwa ivi va ta hlamula xivutiso va 
karhi va tirhisa tafula ra tindzimi na tindhawu ri nga nyikiwa. 


Dyondzo 3 

` Tindzimi ta vambe 

Kizulu | Xicewa Xichangana 
Xitswana -Xisuthu Xiswati 
Xilingala Xiherero 

Dyondzo 4 


Vana a va tsale xitlhokovetselo kumbe xiphato hi “Rirhimi ranga”; va 
karhi va ndhundhuzela ku saseka ka rona ni ndhawu leyi kumekako 
ekayona. 


Dyondzo 5 i 

1. nkhavi 2. timhaka 3. vini | 
4. marhavi 5. lamatsongo i 
Dyondzo6 — ‘we 


Vana a va ake swivulwa swa kahle hi ku landzelela milawu ya 
vuvulavuli va karhi 

Va komba leswaku va twisisa leswi marito ya nga nyikiwa ya vulako 
swona. l 


_KAVANYISA 27 
VaHiengwe 


Swikongomelo 
Leswaku vana: 


a) 
b) 
c) 
d) 
e) 


f) 


9) 


va tiva miehleketo ya vatima va Zimbabwe. 

va kota ku humesa mipfumawulo ya marito kahle. 

va hlaya ndzima va ta hlamula swivutiso. 

va vumba swivulwa hi marito ya nga nyikiwa. 

va yisa marito eka vunyingi. 

va endla njhekanjhekisano henhla ka hlokomhaka leyi 
nyikiweke. 

va tiyisa vutshila byo hlaya, tsala, yingisa no vulavula. 


Swotirhisa 

— Swifaniso swa vatima ni vukhongeri bya vona 

— Makhadi ya nga ni tihlokomhaka ta njhekanjhekisano. 
— Chati ra vun‘we ni vunyingi 


Dyondzo 1 
Vana a va bule hi ta miehleketo ya vatima va Zimbabwe hehla ka: 
Vukhongeri, mfumo, ku tshamisana. 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye ndzima va karhi va humesa mipfumawulo kahle. 


Dyondzo 3 
1. loko munhu a famba u vona swilo ni leswi a a nga ta ka a nga 
_ swi tivi. 

2. munhu u tiva swilo hi ku hlangana ni vanhu va nga ni miehleketo 
yo hambanahambana. 

3. unga tlangi hi nkateko 

4. manana a nga aliwi hambi a endla swo homboloka vuxaka byi 
nge heli. 

5. Unga timuli madzolonga hi madzolonga. - 

6. swivula ku tshama u tilunghiselele xin‘wana ni xin‘wana. 
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Dyondzo 4 
Vana a va tsale swivulavulelo swa tlhanu leswi va swi tivaka. 


Dyondzo 5 
Vana a va njhekanjhekisane va komba nkoka wa rirhimi kumbe ku 
pfumala nkoka ka rona hi ku tiseketela swi nga tiya. 


Dyondzo 6 
Vana a va vumbe swivulwa hi marito ya nga Tye ku komba 
leswaku va ma twisisa. 


Dyondzo 7 
1. huku 
4. marhole 


_KAVANYISA 28 


Vana vaxikolo xa Chambuta 


Swikongomelo 
Leswaku vana: 
. a) 


va bula hi ta mikarhi yo hungala ni swa ku fambisa. 
b) va hlaya ndzima leyi nyikiweke va karhi va humesa 
mipfumawulo kahle. 
c) va yingisa ivi va ta tsala marito lama vitaneriweke ku komba 
- vutshila bya vona byo yingisa. 
d) va tsala xitsalwana kumbe papilo-ra vunghana. 
e) va tiva hi ta mahanyelo ya swiharhi swa nhova. 
f) va hlamusela marito lama nyikiweke. ` 
Swotirhisa 
— xifaniso xa vana va,kandziyako bazi 
— chati ri nga na marito lama lavako ku ta hlamuseriwa. 
— khumbitsalwa. 
JI 
Dyondzo 1 ; 
Vana a va nghene ka mitlawa ya vona va bula hi ta mikarhi yo 
hungala. 
Dyondzo 2 


Vana a va hlaye ndzima yi nga ebukwini ya vona hi ku hlonipha 
vuhikahati hinkwabyo. 


y 


; Gonarezhou (Gonarandlopfu) 


ondzo 3 j 

Chambuta{Cambuta) f 2. Mzala 
Chipinda Pools (Cipinda pools) 4. Lundi (Lundze) 
Malilangwe Trust A 


“ xibejani, hongonyi, mangwa - 


mhelembe 8. Lisenga 9. Chiredzi (Xileji) 


Mavito ya nga le ka swiangi hi swona hi ma vitanisako xiswona 
hi XiChangana kambe ya tiviwa hi man’wana mavito ya kimfumo. 
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Dyondzo 4 
Mudyondzisi a hlaye marito lama nyikiweke vana va yingiserile va 
karhi va tsala etibukwini ta vona. 


Dyondzo 5 

Vana a va tsalexitsalwana henhla ka xiharhi lexi va tsakelako. 
- vito 

- xiyimo 

- leswi xi dyako 

- mahanyelo ya xona swin‘wana ni swin‘wana. 


Dyondzo 6 

1. swihagarhwani ` 2. vusokoti 

3. swichengwe 4. ` vuswa 

5. timhelembe 6. vulombe 

7. makwakwa 8. swinkwa 

9. tinhutlwa 10. tibanana/mabanana 
‘Dyondzo 7 

1. manghimani 2. rivangevange 3. n‘wamakolo 
4. khamba 5. mbulwa. 

Dyondzo 8 


Vana a va tsale papilo eka vanghana va vona va ka rhi va va byela 
hi ta ku vhaka loku va nga endla hi karhi wa humulo. 
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HIV na AIDS 


Swikongomelo 

Leswaku vana: 

a) va bula hi timhaka ta HIV/AIDS na byin‘wana Geka byo 

hambanahambana. 

b) va hlaya no humesa mipfumawulo kahle 

c) va tiva swivangelo ni vubihi bya vuvabyi bya HIV/AIDS. 

d) va tsala komiso wa ndzima leyi va yi hlayeke. 

e) va hlamula swivutiso endzhaku ka ku hlaya ndzima. 

f) va eee hi ta vutomi bya manguva lawa ni bya 
. khale. 

g) va hlamusela swivuriso. 

h) va lulamisa swihoxo eka swivulwa leswi nyikiweke. 


Swotirhisa 

— xifaniso xa munhu loyi a pfunaka munhu a nga ni 
switsongwatsongwana swa HIV/ xihesi. 

— chati ra swivuriso. 

— tibuku leti vulavulaka hi ta xihesi/HIV na AIDS. 


Dyondzo 1 
Vana a va bule hi timhaka ta vuvabyi bya HIV/AIDS, va komba ku 
byi vangeliwa hiyini, njhani na vubihi bya vuvabyi lebyi. 


Dyondzo 2 l 
Vana a va hlaye ndzima ya Xihesi va karhi va hlonipha vuhikahati 
hinkwabyo. 


Dyondzo 3 

1. B Za "B 3. A 4. A 

5. ku hlangana ka wanuna ni wasati lava nga ni 
switsongwatsongwani swa -HIV. 

6. T.B. 

7. A.R.V: 

8. ku nwa tiphilisi ta ARV. 


Dyondzo 4 


1. swilo a swi tshamisekangi 

2. vanhu va xinuna lavakulu. | 

3. ku pfuniwa munhu loyi a amukelako ku pfuniwa. 

4. munhu a nge rhivali mutswari wa yena. 

5. munhu u pfuniwa hi varikwavo/va ka yena | 
| 


Dyondzo 5 
swivulwa leswi tsariweke kahle 
1. Ndzi twile huku yi ku “kwee!”. 
2. Hi mina Nozinjha. | 
3. Hi wena mani ? . | 
4. Malume u ta vuya mundiwani. 
5. Va mu bile a rila. | 
6. Jakalasi u vabya hi T.B. | 
7. Manana va te “ndza ta sweswi”. | 
8. Vanhu lava va delela ngopfu. i | 
9. Aa swi tiva leswaku wa vabya. | 
10. Hi wena mani kasi? | 
| 


Dyondzo 6 
Vana a atsale komiso wa ndzima leyi va yi hlayeke hi mitila ya 
khume. 


Dyondzo 7 
Vana a va njhekanjhekisane hi hlokomhaka ya ku: 
Vakhale a va hanya swi antswako ku tlula va manguva lawa. 


-+ 
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-KAVANYISA 30 | 
Pfuxeto 5 


Swikongomelo `- 
Leswaku vana: 


` a) va pfuxeta leswi va swi dyondzeke mavhiki ya nga hundza. 


b) va tiyisa vutshila byo tsala, ku hlaya, ku yingisa novulavula. 


Swotirhisa 


-- Buku ya vadyondzi 


Tihlamulo 
Xikwembu /Yehovha 
kanyi 
Yesu Kriste 
tititi 
paa! 
whii! 
ku ehleketa 
ku tshemba munhu hi'ku vona xiyimo tsena. 
ku sungula kumbe kwembe. 
. kususa makhamba kumbe kwala. 
: Xichangana/Xihlengwe,Xivhenda, Xindhevele, Xisuthu, 
Xikalanga. 
. Xichangana - i 
. Xilonga, Tshovani, Magudu, Kitanga, Neshuro,. PT Gezani 
Chikombedzi, Chivi, Mberengwa, Marhanda, Masivamele, 
Mpapa, BeitBridge na tin’ wana. 
. Rirhimi 
15. BeitBridge 
16. Binga 
17. Gwanda 
18. Maiebeleland 
19. xiphato 
20. themendhela. 
21. lamatsongo 
22. marhavi 


-= = =- OOANOOAWD = 


sk 
D 
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. VINI 

. ku avanyisa/ahlula mhaka ~ 

. ku famba /muka 

_xikombiso: Hambiswiritano, va alile va ya emahiweni. 
_ xik:ku tetela n‘wana tindlela to lulama swi pfuna ngopfu. 
_ xik:mufana loyi u ni marhengwe “nya i sekwa 

. Gonarezhou 

. mova 

. nkuzi 

. tswele 

. nkati 

. xiphongo 

. Xİ 

.U 4 

. va 

. munhu loyi a yivako 

. į munhu wo koma swinene 

.ndiala. 
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( KAVANYISA 31 } 


Tinguva na Maxelo 


Swikongomelo 
Leswaku vana: 
a) va bula hi ta maxelo na tinguva ta lembe va ri eka mitlawa. 
b) va hlaya ndzima va karhi va humesa mipfumawulo kahle. 
c) va hlamula swivutiso endzhako ka ku hlaya ndzima. - 

d) va vulavula hiswilo.lewswi endliwako eka tinguva ta lembe. 


e) va tsala xitlhokovetselo lexi yelanako ni maxelo kumbe tinguva 


ta lembe. 
f) va tsala swivulwa va karhi tirhisa maecisi ya nga nyikiwa. 
g) va tsala xitsalwan@ hi karhi wa lembe lowu va tsakelako. 


Swotirhisa 

— xifaniso xa ndyangu lowu nge le ku tshoveleni hi karhi wo 
‘tshovela 

— xifaniso lexi kombako maxelo yo hambana hambana. ~ 


Dyondzo 1 


Vana a va bule hi ta maxelo ni tinguva ta lembe. 
Dyondzo 2 as 
Vana a va hlaye ndzima va karhi va humesa mpfumawulo kahle. 
Dyondzo 3 - 

- 1. Sunguti 2. Nwendzamhala 

_3. Nyenyenyani 4. vuilhanu 
5. xixika 6. timanga; makavatla 
7. Nhlangula 8. Mawuwani na mhawuri 
Dyondzo 4 


Vana a va bule hi swilo leswi endliwako Ya tinguva to 
hambanahambana. 
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WA 


Dyondzo 5 
, Vana a va tsale xitlhokovetselo hi hlokomhaka leyi nyikiweke. 


A 


Dyondzo 6 
vana a va tsale swivulwa hi ku tirhisa maecisi ya nga nyikiwa 


Dyondzo 7 ja 


Vana a va tsale xitsalwana hehleni ka karhi wa lembe lowu yva 
tsakelako. l i 
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Misinya 


Swikongomelo 

Leswaku vana: l 

a) va bula hehla ka misinya leyi nga endhawini ya ka vona. 

b) va hlaya ndzima va karhi va humesa mipfumawulo ya marito — 

kahle. 

c) va hlamula swivutiso endzhako ka ku hlaya ndzima. 

d) va komba ku tiva ka vona ka maendlelo ni maswekelo ya swilo 
. SWO karhi. 

e), va tsala xitsalwana hi mabyalelo ya mirhi/misinya yo karhi. 

f) va vulavula hi swakudya ni nkoka wa swona. 


Swotirhisa 
— Xifaniso xa misinya yo hambanahambana. 
— Swifanisa swa swakudya swi kumekako misinyeni. 


Dyondzo 1. ; 
Vana a va bule henhla ka mavito ya misinya leyi nga kusuhi na 
vona: 


Dyondzo 2 
Vana a va hlaye ndzima yi nga henhia ka Misinya. 


ni aam 3 
malamula, timengo. 
Titoma, makwakwa. 


2. misinya 

3. a) mihandzu 
b) mirhi` 
c) mindzhuti 

4. a) ku dya 

~ b) ku hefemula 
c)- ku fa 

5. murhi 


6. ku kulisa swimilana 


oaa 4 

Maend!elo kumbe maswekelo ya swakudya 

1. vuswa— ku hlanganisiwa mati ya nga vila | na ‘mapa ivi swi 
pfuviwa hi kombe. 

2. tshopi- magwadi/makwembe ya swekiwa ya 


hlanganisiwa na mapa swi fetiwa/dludliwa hi 
rifeto/lidludlo. 


3. tihove— | —vifake lexi tlhokoliweke xa swekiwa xi kandzeliwa : 


hitinyawa/tindluwu/timanga. 
4. munamba— ku hlanganisiwa mase ya livisi lama vilisiweke na 
var mapa. ` 
5.. mbvacha—. xifake xo oma xa katingiwa hi wee kad 
~ endzilweni. 


I 


Dyondzo 5 


Vana a va bule hi nkoka wą swakudya na kunwa eka vutomi bya 
vanhu. . 


Dyondzo 6 : 
Vana a va tsale xitsalwana va .karhi va hlamusela mabyalelo ya 
murhi/sinya lowu va tsakelako ni nkoka wa wona eka rihanyo na 


vutomi ee vanhu. 


Dyondzo 7 
Vana a va tsale swivulwa va karhi va tirhisa marito lama nyikiweke 


` ku komba ku va ma Twisisa. 


KAVANYISA 33 
Vanhu va Zimbabwe 


Swikongomelo 
Leswaku vana: 


a) 


va bula hi swilo leswi tirhisiwako hi vanhu loko va titimeliwa, 
neliwa hi pfula, vabya, rima, dyondza na ku: sweka vuswa 
kumbe xixevo. 

va hlaya ndzima va nga huweleli 

va hlamula swivutiso endzhako ka ku hiaya ndzima leyi 
nyikiweke. 

va tiva mahanyelo ya vanhu va Zimbabwe hi angarhela. 
va hlaya swivulwa swi nga ahlama va tlhela va swi tatisa hi 
marito lama nyikiweke: 

va vumba swivulwa hi ku tirhisa marito lama nga nyikiwa. 
va tsongahata marito lama nga nyikiwa. 

va tsala xitlhokovetselo hi tiko ra Zimbabwe. 


- va njhekanjhekisana hi hlokomhaka leyi nga nyikiwa. 


Swotirhisa 


Chati ri nga na swifaniso swa swakudya, mirhi swiambalo swo 
fanela, swimilana. 

Chati ri kombako mitlangu yo hambanahambana 

Makhadi ya nga ni marito yo tatisa swivulwa.- 

Xifaniso xa vanhu pfula yi karhi yi na,vanhu va ri masin‘wini na 
vana va ri xikolweni. 


‘Dyondzo 1 

Vana a va bule hi swilo leswi tirhisiwa loko _ 

Va ri eka swiyimo swo hambanahambana 

Xik: pfula yi na, hisa, titimela, vabya ni swin‘wana - 


Dyondzo 2 


. Vana a va hlaye ndzima yi nga nyikiwa va nga a huwell 
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A i | Í 
. li 
l| 

z a 


Dyondzo 3 ; 
1. Zimbabwe tirha no dyondza 
3. tiyile kanharhu 


5. ku tiyisa miri/midzimba 
7. majuzi/mabachi 


rhagbi, bolo, thenisi `- 
mapa, mila, mati. 


o > 


Vana a va vumbe swivulwa hi marito ku komba 


| 
| 
| 
| 
| 
Dyondzo 4 ie 
leswaku va twisisa leswi ya vulako. | 

‘ | 


donono — | munhu o ka a nga tlharihangi. 

mbheveve — I munhu loyi a nga vulavuliko. | 
jakatsa — -—— loyi a vulavulisako ngopfu. ! 
Kigono oo I munhu loyi a nga lamala swirho.’ | 
n‘warimito — I munhu loyi a dyako ngopfu. | 
Dyondzo 5 | 


Xikhalabyana, xitshabyana, xifanyetana, xirhodyana, Xinkhabyana, 
xinkhabyana, xinhwanyetana miveayane, ximudyana. 


Dyondzo 6 
Vana a va njhekanjhekisane hi hlokomhaka leyi nyikiweke. i | 


Dyondzo 7 ; | 
Vana a va tsale xitlhokovetselo hi tiko Zimbabwe. 


Dyondzo 8 i ; | 
Vana a va tsale papilo eka vanghana va vona lava nga handle ka | 
__ tiko va tivisa hi xiyimo xi nga etikweni hi swa dyondzo, mitlango, | 
vutshila, mali na hluvuko lowu nga kona. | 
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| KAVANYISA 34 | 


Tshava ya Majin’wini 


Swikongomelo 
Leswaku vana: H 


ONDARRUN 


va bula hi ta milawu na swiyiayia eka mahanyelo ya vanhu. 

va boxa tindhawu ti yilako na swiyila swa kona. 

va tiyisa vutshila bya vona bya ku yihgisa. i 

va hlaya ndzima hi xikongomelo xo lava ku hlamula swivutiso. 
va tatisa swivulwa hi maecisi ya nga fanela. 
va hlamusela swivulavulelo. 

tsala katsakanyo wa ndzima leyi va yi hlayeke. 

va tsala vunyingi bya marito lama nga nyikiwa. 


` Swotirhisa 


Makhadi ya nga ni mavito ya swakudya leswi nga se phahliwa 
ku fana na tiphesani, tinyawa, matimba, makanyi. l 
Yin‘wana ya mihandzu leyi kumekako karhi walowo. 

Chati ri nga ni swivuļwa swi nga ahlama. 

Chati ri nga ni swivulavulelo swi lavako ku hlamuseliwa. 


Dyondzo 1 
Vana a va bule hi ta milawu na swiyila eka mahanyelo ya rani 
ngopfungopfu va Xichangana. Va‘boxa ni tindhawu ta swiyila leti va 


` tivako. 
Dyondzo 2 A - 
Vana a va hlaye ndzima-van‘wana va yingiserile 
Dyondzo 3. 
1. weli etimhangwini 
2. ku dyeriwa swifuwo hi tinghala na tiyingwe. 
3. masuzwa — 
4. Majin‘wini i 
5. N‘wanedzi á 
6. ku hunga xidzedze, ku pfurha ndilo 
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Dyondzo 4 
Vana va ta vumba swivulwa hi marito lama nyikiweke. 


Dyondzo 5 bet 

1. tsee! 2. phaal. 3. sekeseke! 
4. tshito! 5. lubyal 

Dyondzo 6. . 


Vana a va tsale komise wa ndzima leyi-va nga Djaga hi.mitila/ 
mindzhati ya kombo (7) 


Dyondzo 7 

1.- ku.endlela van‘wana swo saseka 

2. ku ala ku yingisa swi vulavuliwalo hi van‘wana 

3. ku lava vavasati va tala l 

4. ku dzuka ngopfu 

5. ku vengana. 

Dyondzo 8 nigdi 
1. milawu 2. swidyiwa 3. mimoya 
4. ndilo 5. tingoma 6... masuzwa 
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KAVANYISA 35 


Swihari swa Nhova 


Swikongomelo 

Leswaku vana: 

a) va bula hi ta swiharhi swa nhova. 

b) va hlaya ndzima yi nga hehleni ka swiharhi swa nhova. 

c) va hlamula swivutiso endzhako ka ku hlaya ndzima. 

d) va tsala xitsalwana hehla ka xin‘wana xa swiharhi swa nhova. 
e) va tatisa swivulwa hi marito ya riendii. 

f) “va tsala maritofularha ya marito lama nyikiweke. 

g) va hetisa swivuriso swi nga ahlama hi marito yanga nyikiwa. 
h) va hikahata swivulwa leswi nga nyikiwa. 


` Swotirhisa 
— Xifaniso xa swiharhi swa nhova. 
— Makhadi ya nga tsaliwa mavito ya swiharhi swa nhova. 
— Chati ri nga na maritofularha. 
— Makhadi ya nga ni marito ya riendii. 
— Khumbitsalwa ri nga tsaliwa swivutiso. 


Dyondzo 1 

Vana a va vulavule hi swiharhi swa nhova 
— xiyimo 

— mahanyelo 

— -swi dya yini 

— hi kuma yini ku suka eka swona 


Dyondzo 2 

Vana a vahlaye ndzima hi ku hlonipha vuhikahati hinkwabyo. 
Dyondzo 3 

1. ndlopfu, nhutlwa. 

2. nyama, mali, swibya 

3. muse wa malwandle Xikombiso: America 

4. ku lunghisa titangu ni mabandi 

5. Malilangwe, Hwange 
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6. CAMPFIRE 5 AVAX 
7. ku vanhu va nga dlayi swihari chandio ce hawi a 


_ Dyondzo 4 j 
` Vana a va tsala xitsalwana hehla ka xin‘wana xa swiharhi SYR wa 
WO NEG 
nhova. cnt ae 
H 2 


— vito, xiyimo, mahanyelo, leswi xipfunako hi sw 


ku vatla 


1. ku dyondzisa 2. 

3. ku chumayela 4. ku hlota 

5. ku rimisa 6.. kurhangela ony ey ys 

7. ku dibisa 8. kuphopha. °. CS f 
‘ x A ; s VA 

Dyondzo 6” aak or SHOS 

1. fana: = .. 2. tsaka S eas 

3. aka? `; és se 4. rhwala -, 

5. _tshuxa/chucha amini wa ate yimbula.. 

7. pfumela ` S oo * B: leha, ae 

Dyondzo 7 ee 5 pei 

1. nambo” ae 2 nyama s 

. wa humba. 7 4 wa munghana 

5. mupakatsi 6. iku hlota 

7. noti 

Dyondzo 8 

1. Zondani,Tsakani na Hlamalani va vuy xikolweni. 

2. “Tanani! tanani! nyoka!” 

3. “N’wina vana tibuku ta n`wina ti kwihi?” 

4. “Wena, ambala swibya leswi”. i 

5. “Majaha a hi yeni kaya” A 

6. “Ni tsakile ku dya leswi:vuswa, nyama, meleka na xinkwa.” 
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Pfuxeto 
Swikongomelo 3 
Leswaku vana: 
a) va pfuxeta leswi va nga dyondza 
b) va tiyisa vutshila ta vulavula, yingisano tsala. 
Swotirhisa 
Buku ya vana | 
1. C 2. B 3, D>. 4. A 
5. C 6. A 7,20 8. C 
9. C 10. B Ua 12. C 
13. C 14. C 15. A 16. B 
17. C 18. A 19. B 20. C 
21.C 22. C 23. B 24. B 
25. A 26. A 27. Q 28. A 
29. A 30. A SiD 32. B 
33. B 134-C 35. B 36. C 
37. C 38. B < 39. D 40. D 
? 
( 
t 
e AA 


ENE at 


HLUVUKO WA HINA 
Buku Ya Mudyondzisi 
Tangha 5 


Buku leyi yi pfuna mudyondzisi kudyondzisa tidyondzo ta 
tangha 5 hi ku: 


93 pfuna mudyondzisi ku endla tirho wa yena hi ku komba 
vuxaka exikarhi ka tidyondzo ni Silabasi. 

nyika switirho leswi swi faneleke ku tirhisiwa laha ku 
faneleke leswi mudyondzisi a kotako kutirhisa. 

nyika yin’wana mitirho leyi mudyondzisi a faneleke ku 
engetela eka tidyondzo ta n’wana. 

pfuna nakambe ku nyika mudyondzisi tihlamulo ta swivutiso 
leswi nga eka buku ya vadyondzisi. 

nyika mudyondzisi swikongomelo swa yin’wana na yin’wana 
kavanyisa. 

pfuna mudyondzisi hi tindlela to dyondzisa ha tona. 
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